VI: 


Verzeichnis der Feuerschiffe an der deutschen Küste 
nach dem Stande vom 1. Januar 1939. 


(Die geographischen Signale sind dem geographischen Teile des „Internationalen Signalbuchs“ ent- 
nommen. Die mit Wasserschallsendern ausgerüsteten Feuerschiffe sind hinter dem Namen mit N, die 
mit Funkstellen ausgerüsteten mit Z und die mit Funkfeuern ausgerüsteten mit ® bezeichnet.) 


rj Internatio- 
zZ |Geographi- nalesUnter- 
= achesSignal rn 
3 |der Feuer- Name des Schiffes “erlassen | Vorgesetzte Dienststelle 
= achitfg- der Feuer- 
8 station schiffs- 
-J station 
PRACI |Adlererund A 2D... DSCR | Hafenbauamt Swinemünde 
2 | AAMX | Amrumbank A Z@..... sesse AT. DSEK ^ En 
PT ke EE AAN DSEL, |j Wasserbanamt Tönning. 
4 | AAZL | Außenjade Ñ 2..... NEE DTAU | Seezeichen- und Lotsenamt der Jade. 
N EE N sm Wilhelmshaven. 
orkumri LDL Re re \ 
6 sj BoR ar N ariv. DSGB Wasserbauamt Emden. 
H AE oa nr I en FW nn Wasserstraßenamt Bremerhaven. 
8 AFHA (Ebel) ALD nnen ) 
10 | AFHB e 2 (Bürgermeister Bartels) Z ..... DSIB |t 
11 | AFHC | Elbe 3 (Senator Brockes) z = en psic |t Wasserstraßenamt Cuxhaven. 
12 | AFHD |Elbe 4 (Bürgermeister Kirchenpauer) | DSID 
13 | AFRU |Fehmarnbelt 2D … en... DSEE 
14 | AFVN | Flensburg 4. …. RA DSEC |} Wasserbauamt Kiel. 
15 | AIKR Kiel a GER ed or eN a DSED 
16 | AKNE |Minsener Sand  z..... ees ees …. DTMJ | Seezeichen- und Lotsenamt der Jade, 
KO | Nord I Wilhelmshaven. 
is)” | Nordemey HADJ) DSED |Wesserstraßenamt Bremerhaven 
19 ==> Reserve Holtenau A 2... …. DSEF | Wasserbauamt Kiel. 
20 — Reserve adt AT EP iS DTRJ || Seezeichen- und Lotsenamt der 
21 — Reserve Minsener Sand ...... ee DTRM Jade, Wilhelmshaven. 
22 — Reserve Ostsee DZD... DSEG | Wasserbauamt Kiel 
23 — Reserve Tönning AA DD... DSEM | Wasserbauamt Tönning. 
24 — Wrackfeuerschiff Neptun ............ DSIE Wasserstraßenamt Cuxhaven. 
25 — Wrackfeuerschiff Krautsand.......... — Wasserstraßenamt Hamburg. 
26 Ersatzfeuerschiff Bürgermeister DSIF | WasserstraBenamt Cuxhaven. 
Abendroth 2. 
a | N | weer BL. Date |} Wasentraßenamt Bremerhaven 


*) Auf der Lage des Feuerschiffs Elbe 1 liegt bis auf weiteres ein Reservefeuerschiff aus. 
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